A 


. EZ 3. 

SHD シリーズマニュアル 

はじめにお読みください 

OS は非対応です。 


取り付け作業を行うと、パソコンメーカーの保証 
が受けられなくなることがあります。 

本製品をパソコンに取り付ける場合、パソコンを分解す 
る必要があります。パソコンメーカーによっては、パソコ 
ンを分解すると保証が受けられなくなくことがあります 
ので、あらかじめご了承ください。 


SSD の交換手順は以下の通りです。 

嶔ご使用の前に、別紙にある「安全にお使いいただくた 
めに必ずお守りださい」をよくお読みのうえ、正しく 
お使いください。 


パソコンの「使用容量』 
を確認する 

バソコンで使用している容量よりも本製品の容量が小 
さい場合、パソコンの環境を本製品に移行できません。 

《 MB / GB つて何？ 

MB = メガバイト GB = ギガバイト 
データの単位です。 （ MB く GB ) 


パソコンを起動します。 

コンピュータ（マイコンピュータ）を開き、 
ドライブを右クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 




C X ノ 1濘 > コンビユーター ► 

▼ |〜|| コンピユ… 

魏 ▼ プロパティ システブ □； げィ プ的ラムのアンインスト ー JI 

ンと» 歡 ▼ 31 # 


八 ー ドディスクドライプ （1) - 



フォーマット ㈧… 
コビー (c) 


g _ コンピューター 
备□一カルディスク （C 
^ Share f ¥¥ LS - WXL 00 ▼ 

口ーカルディスク ( C : ) 使領域: 
ローヵルディスク 空き網;: 


使用領域の容量を確認します。 


t ローカルディスク （C:)<D ブロパティ 




全般 f トル t ハー的エア「共有 I - セキュリティ r 以前①バー: r クォータ I 

^一厂 

種類： □一カルディスク 

ファイルシステム： NTFS 

■ 使用領域： 24.69 M11.264 パイト 22.9 GB 

■ 空き領域： 57.546.448.896パイト 53.5 GB 


82.240 .860. 160パイト 76.5 GB 


ドへ 1 V 




使用領域に記載の容量が C ドライブで 
使用している容量です。 

r ok it キャンセ^ fi 適用は ) r 


-A D ドライブなど、他の八ードディスクドライ 
ブがある場合は、全ての八ードディスクドラ 
イブの使用容量を確認します。 


' W'v y l ：1 " ^ 

親 


プロパティ システ a ® プ □;? ティ 


■デスクトップ 
H 屋近表示した場所 
g 録画一賢 


j 八ードディスクドライブ （1) — 



全ての八ードディスクドライブの 
使用容量を確認します。 


□- 


::) mwi ： 

空き領域： 53.5 GB 


BUFFALO 


バソコン内蔵の全ての八ードデイスク 
ドライブの使用容量を確認したら 


全八ードディスクドライブの使用容量を足 
し、バソコン全体の使用容量を計算します。 


例： 


.こ/ 


C ドライブ 


D ドライブ 


20 GB の使用 


〇 


80 GB の使用 


パソコン全体で100 GB の使用 



パソコンの使用容量は本製品の容量と比 
ベ小さいですか？ 



いい无 


そのまま移行できま 
せん 

データの一 部を外付 八一 
ドディスクなどに移動し 
て、本製品の容量の方が 
大きくなるようにしてく 
ださい。 




はい 


「八ードディスクの 
エラーをチェック 
する」へ進んでくだ 
さい 




八ードディスクの 
エラーチェックをする 

八ードディスクのエラーが _ |[ 

あると、正常に移行が行え 
ないことがあります。 



-A c ドライブを右クリックし、[プロパティ]を 
選択します。 



{ )( ) ► コンビユーター ► 


▼卜1 1コンピュ… p | 

雜 ▼ プロパティ システ a ® プロパティ プロクラムのアン- 

インストールと奕更 » 

鷗 ▼ ED ♦ 



- A [ツール]タブをクリックし、[チェックする] 
をクリックします。 


^ ローカルディスク （C:)<D ブロパテイ 


由 


)ードウIア丁共有|セキュリティ I— 以前のパージョン「クォータ 


，- エラー チ i、y り 

このォブシ3ンはドライブのエラ-をチIックします。 


毯 gf は、 


ドライブ上の断片化したファイルを最適化し 


£ 脑卜相加 I 




このオブシ亡はド M ブ®77イル (W ア S プを作成します。 

い M アップす鄉. - I 


I QK I —] [ 


-^ [ファイルシステムエラーを自動的に修復 
する]にチェックを付け、[開始]をクリック 
します。 


ディスクのチェック-□一カルディスク （C:) |^| 

チIックディスクのオブシヨン 

ファイルシステムIラーを自助的に修值する(否 ） ) 

U 十员 1Z クターをスキャンし、 IDJTST^N； 


Q 閉_：コ1 CL 


※ OS によって画面が異なる可能性があります。 

※権限がないとメッセージが表示されたときは管 
理者アカウントでログインしてください。 

『次回コンピューター起動時に八ードディスク 
のエラーを検査しますか？』と表示されたら？ 

[ディスク検査のスケジュール]や[はい]をク 
リックします。 

※メッセージが表示されないときは、そのまま 
-〇へ進んでください。 


Microsoft Windows 

ディスク使用中にそのディスクをできません 

次回コンピューター起動時に八ードディスクのエラーを検査 
しますか？ 


ディスク検査のスケジュール 






J た。これらのファイルは Windows 


- A 以下の画面が表示されたら [ OK ] をクリック 
して画面を閉じます。 


もローカルディスク （c:)0) ブロパテイ 




[>|g |ツール|八'-ドウ: L ア]共有Iセキュリティ〔以前のパージョン 

エラーチ rv ク- 

このオプションはドライブのエラーをチ: rM しま寸。 




けションは、ドライブ上の断片化したファイルを最適化し 


匚最適化す聽.I 




このオブシヨンはドライブのファイル卯 M アップを作成します。 




■I I 通用㈤ 1 


パソコンを再起動します。 


パソコン起動時にディスクをチェックし、エラーがあれ 
ば自動的に修復します。 

他の八ードディスクドライブ （ D ドライブなど）がある場 
合は、全ての八ードディスクドライブのエラーチェック 
を行ってください。 


Acroms I urel 

HD をインストー 


mage 

ルします 


※インターネット環境のない方、インス!^ールしな 
いで環境を移行する方は、別紙マニュアルの 
r Acronis True Image HD を CD から起動し、 
バソコンの環境を本製品へ移行する』を參照して 
ください。 





パソコンに付属の CD をセツトします。 



自動再生の画面が表示されたら、 「 Blnst . exe 」 を 
選択し、 [ OK ] をクリックしてください。 

- • [True Imaae HD のインストール]を選択 
し、[開始]をクリックします。 



- A [プロダクトインストールキーの入手]をク 
リックします。 



-入力画面に全て大文字で 「XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 」 と入 
力し、[登録]をクリックします。 



■ I ■麵 ■い.:” "' ■: III III In _ 痛 

■I ■■ ■■ -1 叫 1111111111 £ 1 J 


上の画面が表示されないときは、インターネットに 
接続されていない可能性があります。パソコンがイ 
ンターネットに接続されているかご確認ください。 


- #■ 画面下にある[アカウントの作成]をクリ， 
クします。 



- A アクロニス•ジャパン社のユーザー登録を行 
います。画面に従って入力を行い、[登録]を 
クリックしてください。 




ヴと B 塞復旧を実現するパックアツプリフトウエア - W 


EBB 


：) 臨 (B 転〇〇放に入り⑻ッ -iUCD ~ 
■0 | 夕 Acronis (アウ□二X):データバックアップ… 


マイ■アカウント 

マイ -7* の卜 |登録 

個人プイル 


I ノトに [ 


スワー F の磁. 


► マゥント3 
-すでこ抑ウン h 


記入例） 

姓 ：バッファロー 

名 ：太郎 

電子 メ——ノレ ： xxxxxxxx @ xxxx . co.jp 

国 ：日本 

パスワード ：任意の半角英数字4文字以上 

(例: abcdefghijklm ) 

パスワードの確認：上で入力したものと同じパス 

ワード 

※画面に入力された情報は、アクロニス•ジャパン 
社のポリシーに従って管理されます。株式会社 
バッファローは、その管理に一切関与しており 
ません。 


- A 以下の画面が表示され、アクロニス•ジャパン 
社からのメールが届きます。 



ノ マ | 夕 h 抑: ■./www.acronls.co.jp/my/registration/indejchtml 

-|+t|x | feeing 

- 

[： ファイ JKE) 綣集㈤表示〇〇搞に入り⑻ツづ KD 〜レブ (U) 

金 お気に入り tj Acronis 〇 7 ク□ニス）：データパックアプ ... 厂 

;命 ▼ 0 ▼ S ft ▼ ぺ於•於 

• ta - - y - Msa - o - 

一本語 - 

会社情 w 1 刀レーム| m. 洽ゎせ|サボ'-卜|マイ- 



マイ■アカウント 


■ア カヴントに I 
登賊子メール•: 


E した。詳細な手 Mi については、電子メール■アドレス 


- A アクロニス•ジャパン社から届いたメールに 
記載されているホー厶ページを表示します。 


〇〇〇〇様 

お客様の電子メーノし•アド、レス （ xxxx @ xxxxxxxxxx ) 用の 

アカウント作成のお申し込みを承りました。 

メマ/を々 ■ IL ッ々 I , ァ 

’http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 、 

L XXXXXXX J 

，カウント込定し c ■久たさ vT 0 

上記のリンクをクリックしてアカウントを確定すると、登録が 
完了し、アクロニスのアカウントにログインします。試用版の 
製品を入手するには、ウェブサイトの企業向けソリユーショ 
ン•セクションまたは個人および個人事業向けセクションの 
[ダウンロード]を選択してください。 

アクロニスのアカウントの作成を希望されない場合は、この注 
意事項を無視してくださしヽ。お申し込みを確定しない限り、ア 
カウントが作成されることはありません。 


※画-®のメッセージが表示されたら、全て 
大文字で 「 XXXXXXX 」 と入力し[登録]を 
クリックしてください。 


プロダクトインス!ルキーをコピーしま 


b マウスで文字を選択し、右ク 
リック、コピーを選択します。 

※プロダクトインス!^ールキーとは？ 

Acronis True Image HD をインストールす 
るのに必要なキーです。インストール時にキー 
の入力が求められます。 



Acronis True Image HD のインストール画 
面に戻り 、 [Acronis True Image HD ] をク 
リックします。 




Acronis True Image HD 11 

/4^ データのバックアップと復元を行うために、この 

HBb コンピュータに Acronis True Image をインス 

i ま了 J 

Acronis ® 

True Image HD 


② 


[次へ]をクリックします。 


Acronis True Image 

Acronis True Image1z ツトアツプへようこそ 


LsJ! 〇 U 


4 


このウイザードでは、 Acronis True Image のインストール手順をご案内します。 

■■職減镐 


続行するには[次へ]をクリックしてください。 


= C :.欠へ (N) > ) キャンセル (£) 1 


-[同意する]を選択し、[次へ]をクリ 


ックしま 


す0 


^ Acronis True Image 

使用許謠契約 

Acronis True Image の使用許諾契約の条件をよくお読みくだ执、。 


へ[同意する]を逞択してくだ执、。 


ACRONIS, INC. 

エンドユーザーライセンス契約 (EULA) 

ダウンロードされたソフトウェア製品、又はこれらのディスクに 
含まれるソフトウ I ア製品（以下「本ソフトウェア」とい L 、ます)を 
インストールして使用する前に、本ソフトウヱアに適用される以 
下のライセンス契約(以下「本契約」とい L 、ます)を注意深くお読 
み下さい。本契約のすべての条項を受諾し同意する場合には 



I — _ (でコピーしたプロダクトインストー 

ルキー(プロダクトキ ー) を貼り付け、[次へ] 
をクリックします。 


Acronis True Image 
ゴロダクトキー 

Acronis True Image のゴロダクトキーを入力してください。 


回 ^1 




滿ク遞り_こと 

t [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx \ 


r く戻 6(6 )( 次へ> ) 1 キャンセル (£) 1 


入力欄に力ーソルを合わせ、 [ Ctrl ] を 
押しながら [] キーを押してプロダク 
トインストールキーを貼りつけてくだ 
さい。 





[標準]をクリ 


ックします。 


Acronis True Image 
セットアップの種類 

セットアップの種類を逞択してください。 


(|鋼 ilrS 觀 


鱗® S 總ポ 


m 


インストールするブロヴラム棵能 SM 折します。詳しし、知識が 
あるユーザ H こお勧めします。 


辍驟 SISIS 鐵？ストル腑_ 


い戻る (fi) ][ >WN)> ] をセン teiUOl-] 


[次へ]をクリックします。 


Acronis True Image 
音理者オゴシヨンの S 択 

管理者オゴシ a ンを逞択じ C ください。 


1 ^ r 回 ibh 




このコンビュー5を使用しているすぺてのユーザ H こ Acronis True Image をインストールし 
ル轨ます。 ° 


® このコンビュ'-谜共有するすべてのユ'■ザ'-1こインスト-ル 
© 現在のユーザ H このみインスト~ル 


1 一く戻る (E )(=: 次へ ( N )> ) |キャンセル (Q)—| 


[実行]をクリックします。 


l -° H 「 回 的 

宅たは 


酿源も嫩忘概鐵鱗職 


Sir ： 

Acronis Irue Image 
会社名 \ 

12 . 0.10045 

イン？トニル先： •• .. 

ゴータ:カレ メディアビルダ： C：¥Program Files¥Acronis¥TrueImageHome¥ 
ftcronis True Image： C：¥Program 1les¥Acronis^TruelmageHome¥ 

インストル J 像 
ALL 


rj ([ 実行 ( E ) J ) 「キャン 12 J レ (ta ) 


[閉じる]をクリックします。 


齒 Acronis True Image 
インストールの完了 


1 ° 1回 toJ 


Acronis True Image は正常にインストールされました0 
終了するには、[閉じる]をクリックい:ください。 


< 戻る⑻ ( 13じる | ) | キャンセル ( £)] 


_ をクリックし、画面を閉じます。 



Acronis ® 

True Image HD 


i データのパックアップと復元を行うために、この 
I コンピュータに Acronis True Image をインス 
トールします。 


[終了]をクリックします。 



- A パソコンからユーティリティ ー CD を取り出 
します。 



以上で Acronis True Image HD のインストールは完 
了です。 

「本製品に環境を移行します」へ進んでください。 




うら面につづく 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本製品に環境を 
移行します 

Acronis True Image HD を使って、パソコンの環境を 
本製品に移行（コピー）します。 


移行の方法は、自動的にパーティションサイズを設定す 
る方法と、パーティションサイズを手動で設定する方法 
の2種類あります。 

通常は、自動で設定する方法をお使いください。パー 
ティションサイズを自分で設定したい場合は、「手動で 
パーティションサイズを設定する場合」の手順に従っ 
て、手動で設定を行ってください。 

•自動でパーティションサイズを設定する場合 
<本製品の容量がバソコンの八ードディスクより多い時> 
サイズに比例して作成するパーティションサイズ 
が今より大きくなります。 

<本製品の容量がバソコンの八ードディスクより少ない時> 
サイズに比例して作成するパーティションサイズ 
が今より小さくなります。 

•本製品を接続する前に、ジャンパーを以下の 「USB 
接続時のジャンパー位置」に取り付けます。 

以下のようにジャンパースイツチを取り付けてくだ 
さい。なお、ジャンパーは、出荷時に本製品に取り付け 
られています。本製品からジャンパーを取り外し、以 
下の USB 接続時のジャンパー位置に取り付けてくだ 
さい0 



•ジャン パー 
出荷時のジャンパー位置 ( Master ) 


□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ 

□ 


USB 接続時のジャンパー位置 

□ □ 

□ □ 

□ 

□ □ 

□ □ 



本製品を USB ケーブルでパソコンに接続しま 


す0 



- A デスクトップに表示されたアイコンを 
ダブルクリックします。デ 


[ディスクのクローン作成]をクリックします。 




Acronis True Image HD へようこそ 

その他の榼能を 有効にすることがで吉ます • 

新する処理を顧してくださぃ。 

音 パッ仍 7 ップ 

— デ-^のパ W クァ w 穴械します. 


r | ディスク®^ 口-二 

I しスクのパ- 


，、ディスク cwiin 




I ワンク U ックプ□テクシヨン 




この画面で、選択できるメニューでできることは 
以下のとおりです。 

修バックアップ 

八ードディスク内の全てのデータを別のドライ 
ブにバックアップします。 

•管理と復元 

作成したパックアップデータから復元します。 

❿ディスクのクローン作成 

内蔵八ードディスクのデータを本製品に移行し 
ます。 

•新しいディスクの追加 

八ードディスクのパーテイシヨン情報を削除し 
新しいパーティションを作成します。 


■-〇 


[自動（推奨) ] を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


c ディスクのクローン作成ウィザード 

クローン作成モードは、自動または手動のいずれかのモードを選択できます。 

ディスクのすべてのパーティシヨンは、いくつかのシンプノぬ手顯でターゲット 
ディスクにコピーされ、新しい八ードディスクはブータブルになります ■ 既存のパーティシヨン 
はターゲットハードディスクに合わせてサイズが自勤的に奕 M されます • 


!X7 ローン作成手顯をユーザー滴全に管理できます • サイズ 
【を伴うバーティシヨン (W 封 f、 ソースおよびターゲツ h® 八ードディスクドライブでの新 
|ンの作成など、さまざまな ft® を行又ます • 


しいパーテイシヨン: 



※手動で移行する場合は「手動でパーティションサ 
イズを設定する場合」を参照ください。 

-fla C ドライブの使用領域（空き領域が OGB でな 
いこと）を確認し、[実行]をクリックします。 



バーがいっぱいになっていたときは？ 

[—] をクリックして へ戻り、下の「手動で 
パーテイシヨンサイズを設定する場合」の手順に 
したがって、移行を行ってください。そのまま移行 
を行うと、空き容量がない状態で移行されるため、 
バソコンが正常に動作しない可能性があります。 


- A 移行が始まります。しばらくそのままお待ち 
ください。 



処理の進行状況 


C^Jtesi 


現在®行勸 
ディスクのクローン作成 

現在®行概： 


残り時 P 占： 

[□終了後コンピュータをシヤツ W ウンする ( U ) 



][ キャン 1 UK 0 ] 


「再起動する必要があります J と表示され 
たら 4 ? 

[再起動]をクリックしてください。バソコ 
ンが再起動して移行が始まります。 

※ユーテイリテイー CD が入っているとき 
は、取り出してから再起動してください。 





「ディスクのクローン作業が正常に完了しま 
した」と表示されたら、 [0 K ] をクリックしま 
す0 


A 


移行が完了するまでに数時間かかる 
ことがあります。ノー トパソコンの 
場合は AC アダプターをつなぎ、絶 
対に電源を切らないでください。 


「Press any key to shut down your 
Computer …」と表示された場合は、キー 
ボードの 「 Enter 」 キーを押してください。 


Acronis True Image 
Synchronizing with operating system: 

. 1100% 

Congratulations! 

You have successfully completed the hard disk cloning procedure. 

If you have used the automatic mode or manually configured the new 
hard disk as the bootable drive, be sure to make it primary Master by 
switching the appropriate jumpers on it before booting (please see the 
guide supplied with your new hard disk for details). 

If you plan to remove your old hard disk and are concerned about 
data privacy, please use Acronis Drivecleanser to remove your 
confidential information. 

Press any key to shut down your Computer … 


パソコン （ Windows ) がシャツトダウンされ 
ていることを確認し、本製品を取り外します。 


本製品 



以上で移行作業は完了です。 

■ 「本製品をパソコンの八ードディスクと交換しま 
す」へ進んでください。 


本製品をパソコンの 
八ードディスクと交換 
します 

パソコンから八ードディスクを取り出し、本製品をパソ 
コンに取り付けます。 


•本製品を取り付ける前に、ジャンパーを以下の 
「 Master の位置」に取り付けます 0 

以下のようにジャンパースイツチを取り付けてくだ 
さ しヽ。なお、ジャンパーは、出荷時に本製品に取り付け 
られています。本製品からジャンパーを取り外すか、 
下の位置に取り付け直してください。 



Master のジヤンパー位置 


□ 

□ 

□ 

□ 

"□] 

□ 

□ 

□ 

□ 



または 


□ □ □ 
□ □ □ 


□ □ 
□ □ 


取り付け作業を行う前に、パソコンの電源ケーブ 
ルや AC アダプター、バッテリー等を必ず外して 
ください。【バソコン本体のマニュアルを参照】 
電源ケーブルや AC アダプター、バッテリー等を 
外さずに取り付け作業を行うと、感電する恐れが 
あります。 


以下の項目を 必ず お読みになり、パソコン本体のマニュア 
ルを 參 照して、本製品をパソコンへ取り付けてください0 

r « a 画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル j 
にも取り付け手順例を記載しております。バソコ 
ン本体のマニュアルとあわせてお読みください。 

取り付け作業を行ラと、パソコンメーカーの 
保証が受けられなくなることがあります。 

本製品をパソコンに取り付ける場合、パソコンを分 
解する必要があります。パソコンメーカーによって 
は、パソコンを分解すると保証が受けられなくなく 
ことがありますので、あらかじめご了承ください。 

取り付け手順は、お使いのパソコンによって 
異なります。 

画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」で 
紹介している取り付け手順は一例です。お使いのパ 
ソコンによっては手順が異なりますので、あらかじ 
めご了承ください。なお、画面で見るマニュアル 
「ユーザーズマニュアル」の記載内容に従って作業 
を行い、パソコンや本製品が破損/故障した場合で 
あっても、弊社は一切の保証を致しかねます。 

パソコンメーカーおよび弊社への取り付け手 
順に関するお問い合わせはご遠慮ください。 

弊社では、パソコンへの取り付け方法に関するお問 
い合わせを承っておりません。また、パソコンメー 
力一へのお問い合わせもご遠慮ください。 

次の物を用意してください。 

•パソコンと周辺機器のマニュアル 
•ドライバーなどの工具 


パソコンが正常に起動 
することを確認します 

本製品をパソコンの八ードディスクと交換したら、正 
常に起動するか確認してください。 

※取り外したバッテリーや AC アダプターを、元通りに 
取り付けてください。 



正常に起動でき 
ますか？ 


■-〇 バソコンの電源を入れます。 



電源を 

ON にします。 


- A 正常に Windows が起動したか確認してくだ 
さい。 



Windows が起 
動しましたか？ 


※本製品を取り付け後、 
最初の起動を行った 
時、再起動を要求され 
ることがあります。 


Windows が起動すれば、 
セツトアップ完了です。 

今までどおりパソコンをお使いいただけます。 


Windows が起動しないときは？ 

本製品が正しく取り付けられていない可能性があり 
ます。パソコン本体のマニュアルを確認し、本製品が 
正しく取り付けられているか確認してください。 

正しく取り付けられているのに起動しない場合は、パ 
ソコンのリカバリ ー CD などからリカバリー（バソコ 
ンを出荷時の状態に戻すこと）を行ってください。 


パソコンに元々内蔵されていた八ードデイスク 
は、大切に保管しておいてください。 


手動でパーティシヨンサイズを設定 
する場合 


ここでは 、 Acronis True Image HD を使って本製品に環 
境を移行するとき （ ■_© ) に、手動でパーテイシヨンサイ 
ズを変更する手順の例を記載します。 



[手動]を選択し、[次へ]をクリックします。 



しディスクのクローン作成ゥィザ-ド 





パソコンの八ードディスク（移行元ドライブ)を選 
択し、[次へ]をクリックします。 


回 _ 


◎ ディスクのクロ-;>作成ゥィザ-ド 

[下の一覧からソース八ードディスクを選択してください。 



2 240.7 GB I 


BUFFALO SHD-NSUM256G Dev 


10 IDE(0) プラ. 


インタフェースが 「Serial 
ATA 」 または HDE 」 と表示され 
ているドライブを選択します0 


C プライマリI雜Iタイナミック I 


I■アソーン_未_り当てIサボー w 
] 腿⑸ 1 1 




A 本製品（移行先ドライブ）を選択し、[次へ]をク 
リックします。 




この画面で、選択できるメニューでできることは 
以下のとおりです。 

•現状のまま 

パソコンのパーティションサイズを変更せずに 
移行します。本製品の容量がパソコンの八ード 
ディスクと同じか、大きい時のみ使用してくだ 
さい。 

•移行先にあわせる 

本製品の容量にあわせ、パーティションサイズ 
を自動で拡大、縮小して移行します。パソコン 
の八ードディスクに比べ本製品の容量が少な 
い場合は縮小、大きい場合は拡大して移行され 
ます。自動で移行するのと同じ動作をします。 

•手動 

手動でパーティシヨンサイズを設定できます。 


^サイズを変更するドライブをダブルクリックします。 
※後ろのパーテイシヨンから順に削っていく必要 
があります。 



C ドライブは、最低1 GB 以上 (4 GB 以上推奨)の空き 
領域ができるように設定してください。空き領域が 
少ないと、パソコンが正常に動作しないことがあり 
ます。 

※〇ドライブの空き容量を増やすためには、先に C 
ドライブ前後のドライブ容量を開放する必要が 
あります。 



パーティションサイズを変更し、[受け入れる]をク 
リックします。 




他のパーティションを変更する場合は⑤へ戻り、変 
更を行ってください。変更が終了した場合は[次へ] 
をクリックします。 




移行の設定を確認し、[実行]をクリックします。 



C ドライブの使用領域（空き領域が 0 GB でないこ 
と）を確認し、[実行]をクリックします。 



①バーがいっぱいになってい 
ないことを確認します。 


XX.XXGB XXXX 


②[実行]を 
クリック 
します。 




移行が始まります。しばらくそのままお待ちくだ 
さい。 


処理の進行状況 

処理 X テ-タス 

現在® fiasowi 行城： 
ディスク®^□-ン作成 


S 画 


現在行棚： 

全行棚： 

残り時間： 

G 終了後コンピュータをシャットダウンする ( U ) 

^ I 赫利 e ) ][ 抑 >izjko I 


A 「ディスクのクローン作業が正常に完了しました」 
と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


移行が完了するまでに数時間かかること 

A があります。ノートバソコンの場合は AC 
アダプターをつなぎ、絶対に電源を切ら 
ないでください。 


「Press any key to shut down your 
Computer …」と表示された場合は、キー 
ボードの 「 Enter 」 キーを押してください。 


Acronis 1 rue Image 
Synchronizing with operating system: 


Congratulations! 

You have successfully completed the hard disk cloning procedure. 

If you have used the automatic mode or manually configured the new 
hard disk as the bootable drive, be sure to make it primary Master by 
switching the appropriate jumpers on it before booting (please see the 
guide supplied with your new hard disk for details). 

If you plan to remove your old hard disk and are concerned about 
dataprivacy, please use Acronis Drivecleanser to remove your 
confidential information. 

Press any key to shut down your Computer … 


パソコン （ Windows ) がシャツトダウンされてい 
ることを確認し、本製品を取り外します。 



以上で移行作業は完了です。 

■ 「本製品をパソコンの八ードディスクと交換しま 
す」へ進んでください。 


「再起動する必要があります j と表示され 

[再起動]をクリックしてください。バソコ 
ンが再起動して移行が始まります。 

※ユーテイリテイー CD が入っているとき 
は、取り出してから再起動してください。 



注意事項 


以下の項目を必ずお読みになり、バソコン本体のマ 
ニュアルを 參 照して、本製品をバソコンへ取り付け 


てください。 

r « a 画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュ 
アル」には取り付け手順例を記載しており 


ます。パソコン本体のマニュアルとあわせ 
てお読みください。 

❿ バソコンや本製品は精密機器です。別紙にある 
「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ 
い」を必ずお読みください。 

• 作業を行うときは、パソコン本体のマニュアルに 
記載されている注意事項を必ずお守りください。 

•弊社では、パソコン本体(本製品を取り付けたパ 
ソコンを含む）に対する保証は致しかねます。 

• 静電気による破損を防ぐため、本製品やノ r ノコン 
本体に触れる前に、身近な金属 （ ドアノブやアル 
ミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取 
り除いてください。人体などからの静電気は、パ 
ソコン本体や本製品を破損、またはデータを消失 
させる恐れがあります。 

❿ パソコン本体の仕様によっては、本製品の容量を 
全て使用できないことがあります(パソコンの仕 
様によって、使用可能な容量に制限がある場合が 
あります)。お使いのパソコンが本製品の容量に対 
応しているかは、パソコンメーカーにお問い合わ 
せください。 

•取り付け方法が分からない場合は、販売店などで 
行っている取り付けサービスをご利用ください。 


SHD シリーズマニュアルはじめにお読みください 

2010 年■月 16 日初版発行発行株式会社バッファロー 





























































































































































































































































































































































































